4&fcef*€^ 


Motor 


zuMF 


Nr. 


Bezeichnung 



verwendbar 
anstelle von 

40086 Kolben 68332/74,824M9fl£ 41,70 
Motortype: AD3.152,D4.203 Brennkammer mit Erhohung (5 Ringe) 
passend zu 65,135,230,240,340,765,155,158,165 

40083 Kolben 81512/734460M91 
Motortype: A4.203 ohne Brennkammer (5 Ringe) 
passend zu 65 

40087 Kolbenringsatz 41158057/795818M91 
Motortype: AD3.152,D4.203 f. 40086/40083 
passend zu 65,135,230,240,340 

40084 Kolbenringsatz f.Chrombiichse 41158058/745819M91 
Motortype: D4.203 f. 40083/40086 
passend zu 65,765,155,158,165 

40088 Biichse 31358345/739043M1 
Motortype: AD3.152,D4.203 
passend zu 135,230,240,340,148,250,255,342,350,550,65 

40085 Chrombiichse 31358308/732638M1 

passend zu 65,765,155,158,165 


41,70 
16,90 
14,90 
33,90 
119,00 


zu Steyr 


Nr. Bezeichnung 
54240 Kolbenringe zu T80 



54250 Kolben, Ringe, Biichse, Bolzen 219,00 
zu Steyr T80/T84/T180/T182/T185 

54254 O-Ringrot 6,80 

54255 O-Ring schwarz 2,80 


54251 Kolben, Ringe, Biichse, Bolzen 149,00 

4-Ringe, DMIOOmm Bolzen 35x83 
zu Steyr WD308/408 


o 



54241 Kolbenringsatz 

4-Ringe, DMIOOmm 
zu Steyr WD308/408 


39,90 


54252 Kolben, Ringe, Biichse, Bolzen 156,90 

3-Ringe, DMIOOmm Bolzen 38x79 
zu Steyr WD311/411/611 


56467 Oring fur Buchsen Stk 3,60 

zu Steyr WD308/408/311/411/611 


53685 Kolben, Ringe, Biichse, Bolzen aufAnfrage 

verwendbar anstelle von 90093960 
zu Steyr MWM WD301, WD401 


55987 Kolben, Ringe, Biichse, Bolzen 229,00 

DM 98 mm 

zu Steyr T190/290 


55988 Kolben, Ringe, Biichse, Bolzen 179,00 

DM 92 mm 

zu Steyr T288WD406 


KED 


Motor reparatursatz 


zu MF 






Nr. Bezeichnung 


Preis aufAnfrage 


bestehend aus: Kolben, Buchsen (fertig), Kolbenringe, Kolbenbolzen, 
Pleuellager, Kopfdichtung und Entruftersatz, Dichtsatz unten, 


MR6 Motorrep DM 91,49 

MR7 Motorrep DM 91,49 

MR8 Motorrep DM 91,49 

MR9 Motorrep DM 91,49 

MR10 Motorrep DM 98,48 

MR18 Motorrep DM 98,48 


passend zu Motor A3.152 
passend zu Motor AD3.152 
passend zu Motor A4.203 
passend zu Motor AD4.203 
passend zu Motor AT4.236 


passend zu Motor AD4.236 
passend zu Motor A6354.4 


MR19 Motorrep.-Kit DM 98,48 passend zu Motor A6.354/354.4 
MRU Motorrep DM 100,05 passend zu Motor 1004.4 


Nr. Bezeichnung Preis aufAnfrage 

Motorreparatursatz 

bestehend aus: Kolben, Buchsen, Kolbenringe, 
Kolbenbolzen, Pleuellager, Kopfdichtung 
und EntruGersatz 

MR1 Motorrep- Kit zu Steyr WD308 3Zylinder 
passend zu Plus 40-548 


MR2 Motorrep- Kit zu Steyr WD408 4Zylinder 
passend zu Plus 50-768 


MR3 Motorrep- Kit zu Steyr WD311 3Zylinder 
passend zu 8045, 8055, 8065 


MR4 Motorrep- Kit zu Steyr WD411 4Zylinder 
passend zu 8070, 8080, 8090 


MR5 Motorrep- Kit zu Steyr WD611 6Zylinder 
passend zu Serie 80 


MR12 Motorrep- Kit zu Steyr MWM, WD301 3 Zylinder 
passend zu Serie 9000 


MR13 Motorrep- Kit zu Steyr MWM, WD401 4 Zylinder 
passend zu Serie 9000 


MR 15 Motorrep.-Kit zu Steyr WD306A 
passend zu T190 


^J^ 


I 



Bei den oben genannten Ersatzteilen handeltes sich nichtum Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschlieRlich zu Vergleichszwecken. 
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